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GRUNDIG (Radio Werkc GmbH) • Mod. AM/FM • Super 5040 W/3D. Apparecchio a raodulazione d'ampiezza e di frequenza, con una gamma ondc lunghe, due annum' ondc medic 
ire gamme onde corte e una gamma onde ultracortc (FM). MFyAM a 468 kc/e e MF/FM a 10,7 Me/s. Sclettivita variabile al.binata ai conlrolli di tono Antenna in ferrite oriental,ilc 

Quattro altoparlanti di cui uno elettrostatieo per la riproduzionc a 3D. Potenza 8 watt. 












































